今回 の アン プ は 「 第 8 回 ・ 真 空 管 
オー ディ オフ ェ ア 」 で , 橋本 電気 の 
展示 品 と し て 出品 し た アン プ を 記事 
に し た も の で す . 手 に 入れ づら い 球 
を 使っ て いる こと を 最初 に お 詫び し 
て 摘 巻 ま び 。 


M 7 と は どん な 球 か 


この M 7 と いう 球 は , デン マー ク 
M.P.Electromecano 社 製 , わか っ 
て いる 範囲 で は ヒー タ 電 圧 4 V。 ヒ 
ー タ 電流 1 A (ペー ス に 書い て ある ) 
だ け で し た .。 そこ で 手当 た り 次 第 , 
海外 の 真空 管 商 社 に U4 AB, M 7, 
S 6 の デー タ は な いも の か と メー ル 
を 出 じ た と ころ 。 オランダ RS@ 漂 
か ら 返 信 の メー ル が あり , IM 7 テス 
ト 時 の プレ ー ト 電圧 535 V。 グ リッ 
ド 電 圧 一 10 V と の こと で し た が , 
ほとん ど カ ッ ト オ フ の は ず な の で へ 
ん で す が , 500 V は か けら れる 意味 
に 解 息 し まし た . 

M7 は U4AB と 同様 な H-/ 
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管 に な り ま す が , U4 AB は 4 極 管 
構造 の 3 結 3 極 管 で , M 7 は 純 3 極 
管 で 上 か ら の ぞ く と 細か い ピ ッ チ の 
グリ ッ ド が 見 えま す . 手持 ちの M7 
は ,。 形状 は 変わ り ま せん が , プレ ー 


ト の 色 が 黒 化 さ れ た も の と され て い 
な いも の , 型番 を 刻印 し た 名 盤 の 色 
が 黒 の も ちの と カー キ 色 の も の が あり 
ま . レ た 。 

通し 番号 か ら 見 る と , 黒 化 プ レー 


@ シャ ー シ う え 各 パー ツ 配 置 . 天 板 は 渋い 色 だ 
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INPUT VOLTS A.C. ( R.M.S.) 
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いま す 。 ピン 配列 は 違い ます が , 
EL 821 を 使う と 良い で し ょ う . 
整流 管 の MU 14 は ,。 マル コニー 
が オリ ジ ナ ル と 大 塚 久 氏 の 本 に あり 
ます が , 手持 ちの MU 14 を 調べ た 
と ころ 5 種類 ほど あり まし た . 実際 
に 挿し て みた と ころ ,。 プ レー ト に 丸 
穴 が あい て いる も の (マル コニー ? ) 
が 一 番 高く 401 V, 電圧 増幅 管 型 の 
四角 い プ レー ト の ザイ リッ クス が 
381 V。 KEN-RAD の も の が 377 
V, KEN-RAD より プレ ー ト の 大 き 
ぃ い BRIMAR が 371 V。80 の よう 
な プレ ー ト で ヒー ター が セラ ミッ ク 
の スリ ー プ に 入っ て いる (フィ リッ プ 
ス ?) が 一 番 整 流 後 の 電圧 が 低く 
352 V と 同じ 型番 と 思え な い ほ ど 違 
い が あ り ま す . 電源 に 見 慣れ な い 金 
色 の ケミ コン が 見 えま す が , デン マ 
ー ク JENSEN 社 の オー ディ オ 用 
ケミ コン で すず 
シャ ー シ は 鈴蘭 堂 の SL-10 の 天 
板 を , 3 mm 圧 の 銅板 に 変え て 作り 
まし た . 銅板 の 加工 は ドリ ル の 回 転 
を 下げ て ゆっ くり 穴 を 開け な いと 歯 
を 持っ て いか れ て し まい 。 歯 が す ぐ 
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@ オ スラ ム MU 12/14 の 動作 特性 


Betriebswerte ・Typical operaiion 
NF-VersiGrker in WidersiandsverstGrker-Schaltung・Resistance-coupled qmplifier 
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NF-VerstGrker in WidersiqndsyersiGrker-Schaltung・Resistance-coupled aqmplifier 
Triodenschaltung ・Connected os friode gz。qna 
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文 指定 無き 抵抗 は 全て 1 ンプ 2W 


は 古く な っ て も 洛 く な ら ず 淡 み が 出 
る と と ろ で し ょ うか . 


アン プ の 回 路 構成 


回 路 構成 で す が , 前 回 は ゲイ ン が 
少な か っ た の で 通常 の 5 結 と し て ゲ 
イン を 稼ぎ まし た 。 カ ソー ド ・ フ ォ 
ロア の 2 段 目 は 前 回 マイ ナス 電源 を 
用 いま し た が , 今回 は 電源 トラ ンス 
の 都合 も あり 出力 段 を か さき 上 げ し て 
単 一 電源 で 済ま せま し た . EL 83 の 
グリ ッ ド に 22 K と 大 き な 抵 抗 が 入 
っ て いま す が , これ ぐら い 大 きく し 
て お く と カソード ・ フ ォ ロ ア 特 有 の 
線 の 細い 音 か ら あ る 程度 逃れ られ ま 
す . また EL 83 の プレ ー ト で す が , 
製作 当時 は 出力 トラ ンス 5 氏 の と 
ころ に 接続 され , 4 月 号 の 6 AC5 
シン グル ・ ア ンプ の と き に 書い た グ 
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@ IM 7 シン グル ・ ス テレ オ ・ ア ンプ 全 回 路 図 


リッ ド 電 流 合成 が 行わ ん て いま す . MOQ で 初段 の プレ ー ト に カソード ・ 
出力 段 に は カソード NEB が か け フォ ロア を は さん だ PG 人 負 帰 還 が 
られ 。 また 出力 段 の プレ ー ト か ら 1 か か っ て いま す . 


@ 整 流 管 MU 14 (VU 39) も 各社 パラ エ テ ィ が ある 


19 


に つなぎ 変え た まし た 。 し が し グリ ッ 
ド 電流 合成 が 減っ た た め , 最大 出力 
が わずか に 減少 し て いま す . 

NFB は 前 作 で は , ルー プ NEB 
が 11.6 dB,。 カ ソー ド NEB が 5.1 
dB か か っ て いま し た が が , 今回 は 
PGC-NEFEB が 5.8dB カ ソー ド 
NFB ほぼ 同じ で 5.1 dB と 前 作 よ 
り 低 帰 世に な っ て いま す . 


特性 で す が , M 7 時 ゲイ ン は 
26.9 dB, 周波 数 特性 は 0.5 W 時 
ー1dB が 11.5 Hz-51 kHz,。 一 3 
dB が 8.4 Hz--87 kHz。 ダン ピン 
ゲ ・ フ ァ タ みみ が 2.74 で し た サ 4 
AB 時 ゲイ ン は 26.7 dB, 周波 数 特 
性 は -1 dB が 13 Hz て 52 kHz, 
ー3 dB が 9 Hz--87 kHz。 DF が 
2.4 で し た . や は り 特 性 差 は あま り 
な い 様 で す が , ひずみ 率 で は M 7 で 
調整 し た も の な の で U4AB よ り 
も M 7 の 方 が 若干 特性 は 良好 で し 
た が , U 4 AB で グリ ッ ド 電流 合成 
を 最適 に 調整 すれ ば 評価 が 変わ る か 
も 知れ ませ ん . 

音質 で す が , 1,850 円 の トラ ンス 
と 22,500 円 の トラ ンス を 比べ る 形 
に な っ て し まい まし た 。 当 然 で す が 
橋本 トラ ンス は 中 低 域 が し っ か り 出 
て きま す . 奥行 き 感 も あり 彫り が 深 
く 感 じ ら れ ます . その うえ 解像度 が 
高く 潜ん だ 音色 で す . U4 AB の 方 
が M 7 より も 音 の 重心 が 低い よう 
で す . 前 回 同様 (パル シュ ファ ル ) で 
試聴 する と 最初 の 霧 の よう な 感じ が 
深く 厚く 聞こ えま す . また この アン 
プ は , JAZZ が 良い よう で , ベー ス 
の 音 が は っ きり 聞き わけ られ ます . 
低 域 の 再生 能力 の 違い で し ょ うか . 
球 の 入手 先 で す が , 春日 無線 変圧 器 
に まだ 少量 残っ て いま す . 

こと の と ころ ポジ ティ ブ ・ グ リッ 
ド の Hi- 管 に は ほっ て いま す . 年 
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内 ぐら い に も う 1 台 パ ルス シャ ン 
ト ・ レ ギュ レー タ 管 (ビー ム 3 極 管 ) 
の 6 JH 5, 6 JIKK 5(/300、 プ レー ト 損 
失 35 W。12 ピン コン パク トロ ン ) で シ 
ング ル 8 W 以上 の アン プ に 挑戦 し 
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て みた いと 思っ て いま す . 

氏 測 定 機器 : パナ ソニ ッ ク VP-7720 A ( オ 
ー デ ィ オ アナ ライ ザ ), ケンウッド CS- 
5135( オ シロ スコ ー プ ), 他 を 用 いま し た . 
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